UNIDEN Bearcat 60XLT-1 
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Full Frequency LCD 


Bild zeigt USA Version 


Der 60 XLT-1 ist die Weiterentwicklung des 60/65XLT. Jetzt mit 30 Speichern und voller 
Frequenzanzeige. Sicher ein Einsteigergerät, oder als Zweitgerät gedacht. Die technischen Werte und 
der Gesamteindruck lassen allerdings eher ein Gerät der Mittelklasse vermuten. Besonders hat uns 
die klangliche Wiedergabe gefallen. 

Unsere Kaufempfehlung für die Einsteigerklasse! 


Übrigens... den UBC 60XLT-1 gibt's auch als Albrecht AE65H oder als Commtel COM202 


Technische Daten 


Oft gestellte Fragen ( FAQ) 


Besonderheiten: 
"volle Frequenzanzeige", 12 Volt extern, leicht zu bedienen 
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